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BRAVO MOTOR COMPANY 


Bravo Motor Company., com matriz na California, e uma empresa de inovacao em descarbonizacao 
especializada na fabricação de baterias de litio, sistemas de armazenamento de energia (BESS), microrredes 
de energia renovável e fabricacao de frotas de mobilidade como servico. Temos o compromisso de resolver os 
desafios de energia e mobilidade em todo o mundo, enfrentando a crise climática com energia renovável, 


veículos elétricos e fechando a lacuna de energia para comunidades carentes por meio de nossos produtos e 


tecnologias. 
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BRAVO MOTOR COMPANY 


A BMC produz módulos, pacotes e racks de baterias e os utiliza para 


montar sistemas completos de Armazenamento de Energia em Bateria 
(BESS, na sigla em inglês), na forma de nossa linha de produtos Wattainer, 
que abrange desde pequenos sistemas portáteis até grandes sistemas 
multi-megawatts. Nossas linhas de produção permitem uma integração 
estreita entre o design e a produção. A montagem completa do BESS 
permite à BMC oferecer tanto sistemas pré-configurados quanto sistemas 


personalizados sob encomenda. 


Além disso, a BMC pode fornecer serviços de ciclo de vida completo, 
incluindo análise de demanda, projeto de esquema, integração de 


sistemas, instalação e comissionamento, e operação e manutenção 


(O&M). "A 


J 
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Problemas Associados as Baterias de Litio 
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Principais problemas para os atuais BESS de Li (Litio): | 


Seguranca 


Cadeia de suprimentos - Fontes de litio 


Implantação massiva e rapida 


S 


Energy Density recycling 


—Perfect BESS —Current BESS 


Propagacao de fogo de bateria 
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OBJETIVO: Segurança e Saude BMC BESS 


p 
p | Lead 
Conventional p Analyze decision | "^ | 
=— | Obtain [An — 
| Genera data Glass Box 
data 1 


s BMS 

a EMS 

= Controle de Microrrede 

s Plataforma em Nuvem para Energia Inteligente 
= Rede Global de Eletricidade com Emissão Zero 


Diferencial-chave da BMC 


Black Box 
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Racks da Serie Wattainer com Resfriamento a Ar 
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Características do Produto 


> Design integrado em único gabinete, com suporte para 
conexões em paralelo. 


> Diversos modelos para atender a diferentes necessidades.  Rack-l Rack-ll Rack-lll Rack-IV 

> Integração do sistema de gerenciamento de bateria : == Es = 
sistema de gerenciamento térmico. =. ? [36 | 28 | = 
> O produto possui certificacáo internacional: =. EL | -g | = si =. gi | - =. c | =.g | =. | = 
UL1973, UL9540A, IEC62619, UN38.3, RoHS = or TO “ĈJ ENL TO a MM. m a Lu a nim DS 
= 2a | za |zajza] = 20 |a ZR = 
Modejo | Sepeogade. | Tensão Romine 2a] “ 2e):u):u)= SEU — 
~= = = ab mai map - = TE VIS = 
pida : :u) eee EUIS 
= === kem pig MR iE = : = 2 DB 
Rack-l 358.4 = .8 | ZR) 2817.87 Z 26) 28) 28 = 
E 7.9 -g - o. -< mi = o mii E poma E 
pack me Zi e | zu Eiez sz) ee a 
= m ~u |zu]jzu] Z 2g i pet) - 
Rack-lll 1177.6 a. « e iz: ) Yee KA o om EE nmm Ane. Io 
s L- qe E m 88 | 2-88 | EE v. Qm. "T. wae Z 
L—— — e K — : p a -B l = 88 J z^ 
Rack-IV 1331.2 — 5 —q— =“ 
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BRAVO MOTOR COMPANY 


Tamanho do Contéiner 


Capacidade de Energia (KWh) Tipo de Rack 


Poténcia (kW) 


1 30/60/90 100/200/301/400 Rack-| Cabinet or 10 Pés 

2 125/187 .5/250/375 430/645/860 Rack-ll 20 Pés 

3 375/500/1000 860 - 3441 Rack-ll 20/40 Pés 

4 Conforme Solicitação do Cliente Até 3,957 Rack-lll 40 Pés 

5 Conforme Solicitagao do Cliente Até 4,473 Rack-IV 40 Pes High Cube (Alto Cubo) 


Items 1, 2, and 3 are preconfigured systems. Items 4 and 5 are for custom commissioned systems. Exact configurations may be subject to change 


40 Feet Container 


i 


PCS Fire Suppression System RACK-II 


www.bravomotorcompany.com 


Serie Wattainer com Resfriamento a Liquido O 
— i Oo~EO 


BRAVO MOTOR COMPANY 


Caracteristicas do Produto: 


> Sistema de resfriamento a liquido integrado, a diferenca de temperatura dentro do 
pacote de bateria é inferior a 3°C para aumentar a estabilidade e seguranca da bateria. 


Design modular, com suporte para expansao de capacidade. 


Alta densidade de energia 


N N VM 


Instalação fácil e transporte conveniente. E 
o. 
O sistema possui certificacáo internacional: e. 
UL1973, UL9540A, IEC62619, UN38.3, RoHS t [3 ETT Eu 
S 
l 3 
No. Capacidade (kWh) = 
1 215 
2 258 
3 301 
4 344 e b — O 
m 
4 ; 400 N 
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Série Wattainer com Resfriamento a Líquido - XL 


Características do Produto: 


» Armazenamento em formato grande para projetos 
personalizados sob encomenda. 20 Feet 


? Resfriamento líquido integrado para melhor gerenciamento 
térmico e estabilidade da bateria. 


? O sistema possui certificação internacional: 
UL1973, UL9540A, IEC62619, UN38.3, RoHS 


No. | Capacidade (kWh) 


mu ad 
e G 


1 2,752 


2 3,097 


3 3,441 Liquid Cooling System Combiner Cabinet Liquid Cooled Racks 


Rack Container 
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Uma solução completa e portátil de energia residencial que pode ser usada para BRAVO MOTOR COMPANY 


Mini Wattainer 


alimentar uma variedade de eletrodomésticos opcionais DC para casa. O 
Wattainer Mini é o companheiro perfeito para uma vida simples fora da rede 


quando combinado com o modulo PV opcional. Essa solução simplificada e 


económica oferece aos usuários uma solução completa de eletrodomésticos 


residenciais com base em energia renovável. | 


Os eletrodomésticos DC incluem uma frigideira elétrica, ventilador, chaleira, 


panela elétrica, micro geladeira, TV e iluminação LED. 


DC Output 


Capacidade Nominal (Wh) 1024 


MAX 960W 
Especificaçõe |, : ones 1210A 
s da Bateria Tipo de Bateria LFP MAX 360W 
Tensão Nominal (V) 51.2 
Ciclo de Vida (ciclos) 23000 
USB 18V PD 100W USB 18W 
Size Proteção IP 20 SÆ 
Altitude (m) <3000 Weal 
s NS jh 
Dimensáo (mm) 300x217x222 x 
Service Peso (kg) «9.3 Sen 
Garantia (anos) 1 2 vi > 


— 


\ 
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BESS Residencial de Grande Porte e para Telecomunicações 


15-30kW com capacidade de bateria de duas a trés horas 
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Wind Energy | Y H Commerce 


EMS 


Microrrede 


Energy Management System 


Hes Community 


St 
Solar Energy | SEM 
B 


Renewable Local Clean Local 


Energy _ Generation Electricity Consumption 


o 
3 n Agriculture 
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Geothermal Energy 


Ocean Enerc = iL | Transportation 
9y | da =“ 


Bioenergy B gia | Health Care 
Utility Grid 
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BRAVO MOTOR COMPANY 


O PBC (PV+BESS+ Carregamento de VE) é uma microrrede 
implantável composta por um toldo de carro com painel solar, um 


sistema de armazenamento de energia em bateria e carregadores 


de veículos elétricos. A microrrede possibilita a geração e uso local 
de energia, com o excedente de eletricidade enviado para a rede, 
reduzindo os custos operacionais e realizando o carregamento de 


veículos elétricos com energia limpa. 
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PV+BESS+Carregamento de VE 


PV Modules 
' m 


Carport Mounting System 


Battery Storage 
System 


PV * BESS * EV CHARGING 
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Microrrede para Aplicagóes Comerciais e Industriais 


; , Fomecemos um conjunto completo de soluções. de microrrede para clientes comerciais e industriais (C&I). Uma 
microrrede da BMC pòde oferecer suporte a aplicações tanto conectadas a rede quanto. desconectadas, proporcionando 
diversos beneficios, como controle da. produção e consumo local de energia, redução dos custos de energia por meio do 

| zé. “gerenciamento da demanda de pico, geração de receita pela: venda de excesso de SGE e oferecimento de resiliéncia | 


energética para evitar falhas críticas de: equipamentos em caso de um evento adverso na rede. ` 
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Electrical Consumption Profile PV Power Output 
24] 500 kW 24 800 kW 
400 kW 640 kW 
184 18 
Lj] 300 kW E 480 kW 
& à 
5124 212 
EH 200 kW 7 320 kW 
100 kW 160 kW 
——n———-E=E———Ea PH A, 077 T T— - 1-0 kW 
1 90 180 270 365 1 90 180 270 365 
Day of Year Day of Year 
State Of Charge 
24 120 95 
218 100 % co oo Primary Load 
Š 80 95 H Grid Purchases 
512 60 % [Grid Demand Limit 
2 
As 40 % w 
0 20 95 
1 90 180 270 365 


Day of Year 
40 


Monthly Electric Production 


M Utility 160 
mpv 140 
120 
S 100 
80 
= 60 
40 
20 
0 
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Microrrede para Uso Industrial Desconectado da Rede 


E 


Uma microrrede de fácil implantação 


é perfeita para uso industrial 
intensivo em áreas fora da rede. 
Exemplos incluem mineração e 
construção. Com a geração local de 
energia e armazenamento, os 
clientes não ficam limitados pela 
disponibilidade de energia ou 


combustível. 
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Contato: 


Eduardo Javier Munoz 


emunoz@bravomotorcompany.com 
+55 31 97100 1972 (Brazil) 


Operacao na California 


La Kretz Innovation Campus 
525 S Hewitt St Suite 150 
Los Angeles, CA 90013 
United States 
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